甚本操作ガイド 



ステレオデジタルボイス レコーダー 

品蚕 ICR - S 270 RM 



ジョグスイッチ 


くわしくは取扱説明書をご覧ください。 


電源を入れる 

電源び切れたが態でジョグスイッチを巧 
します。 

電源を切る 

電源び入った状態でジョグスイッチを吕 
砂し: LL 巧します。 


録音ずる 


ちよつとこれを’- 

• 本機では音青ガイドびありますので操 
作の手助けになりまず。 

• 本機では音声を録音•保存するための 
□、日、日、因フォルダと、音楽を保存 
するためののフオルダびあります。 

フオルダ/リピートボタン 
で録音•再生したいフオ 
フスルブのピ-ト ルダの選択びでさまず。 


(^7 ) 録音を開始ずる 

電源を入れた状態で、録音ボタンを巧す 
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録音残時間 


録音 LED インジケータび点打して、"©"び 
表示され、録音び開始されます。 


録音を停止する 


■停止/メニューポタンを巧ず 



■停止/ゾニュ- 


^^^ HD S 

~ l 6 5 5 ぶ,' 


再生搬時間び表示され録音したファイルの先 
頭に戻ります。 


録音を一時停止ずる 


録音中に録音ポタンを}甲ず 


録音 




b 5 : /叩'於 

録音残時間 


録音残時間び点ミ威しまず。 

再度録音ボタンを巧すと、録音を再開しまず。 


1 AD6P1 P 207呂 -B 


r 再をずる _ 

〔71 再生ずるファイル を選巧ずる~1 

4_ ► 電源を入れたげ態で、ジョグス 

I 11111 I イッチを軽くスライドして、再生 

W ►電源 したいファイルを選択する 

(^2) 再生を開始ずる 

ジョグスイッチを巧ず 

と',' 0 OP 

► 電源 ——--^ 1 ^—— J 

再生経過時間 

再生を開始しまず。 


再生を途中で停止ずる 


■停止/メニューポタンを巧ず 


再生を早送り•早戻しする 


再生中に、ジョグスイッチを I イイ または 
方向にスライドして、吕秒 LU 上巧し続ける 


ファイル送り•ファイル戻しをする 


再生または停止中に、ジョグスイッチを I ◄◄ま 
たは方向にスライドずる 

連続でファイル送り•戻しをするには、停止中 
にジョグスイッチをまたはち向に 
スライドして、巧し続けます。 

停止中にファイルを選択した場合は、ジョグス 
イッチを巧して再生を開始してください。 

^音量を調節する 1 

音量 +/- ボタンを巧す 


■忘邊3 一 F リ S - う:地 . 

再生していたファイルの再生総時間 
ジョグスイッチを押すと、続きから再生を再開 
します。 



音量レベルび数値 ( V 0 L 〇〜 V 0 L 20) で表 
示されます。 









































〔ミ肖去ずる（ファィルをミ肖去ずる）1〔ビープ音•音青ガイドの設定 


ィ—— ►1. 電源を入れた状態で、ジョグス 
010 イッチを軽くスライドして、消去 

したいファイルを選択する 
吕.停止が態で、消去ボタンを巧ず 
• このとき 、ジョグスイッチを軽く 
スライドさせて消去するファイ 
ルの選択びできます。 

• 己秒間放置されると、をとの停 
止状態に戻ります。 

が货喘 'を 



3.再度消去ボタンを2秒ムソ上}甲 
す 

• 選択したファイルび削除され、 
停止状態になります。 

• 消ま後のファイル番号は繰り上 
び0ます。 


1. 停止げ態で■停止/メニューボ 
タンを吕秒 L ソ上巧して大分類メ 
ニュー画面に切り換える 


• > 巨.ジョグスイッチを軽くスライド 

させな-プ音、音青ガイドの 
有効/無効を選択ずる 


EHD S 


リ日ミ [E 



2.ジョグスイッチを軽くスライド 
させて COMMOn を選択する 


• OFF: 音声ガイド•警告音旧 EEP 
音)を解陳する 

• VCHCE: 操作脉音声で設定’確 
認びできる 

• on : 警告音を鳴6す 



3.ジョグスイッチを巧して 
COMMOn メニュー画面を表 
示させる 


がび 





4.ジョグスイッチを軽くスライド 
させて bEEP を選択する 



日.ジョグスイッチを巧して bEEP 
音設定画面を表示させる 


S I C 

ががご、ぶ,'び 



7.ジョグスイッチを巧す 

• bEEP 音設定び確をし、 
COMMOn メニュー画面に戻り 


ます。 


瓦■停止/メニューポタンを吕度 
r ~^ 广 で巧ず 

- ♦ ちとの停止状態に戻ります。 


• 設定中に■停止/メニューボタンを押した場合、設 
定をキャンセルしてをとの画面に戻ります。 


こ録音モードを選がずる 


録音可能時間は録音モード（音質レベル）に 
よって変化します。 

1.停止げ態で■惇止/メニューボ 
こ^^タンを吕秒じし b 巧して大分類メ 
心ゾ^ユ-ニュー画面に切り換える 


HD S 


，、ぶ！ [E 



已.ジョグスイッチを巧して録音 
モード選択画面を表示させる 


■ S C 

，かて -5 P - 



巨.ジョグスイッチを軽くスライド 
させて任意の録音モードを選 
巧ずる 


<— ► 吕.ジョグスイッチを軽くスライド 
. させて VCHCE を選択ずる 

W ►軍源 



ジョグスイッチを巧して 
VOICE メニュー画面を表示さ 
せる 


ZHD S 

d 1‘、11 ぶ 





7.ジョグスイッチを巧す 

• 録音モードび確定し、 VCHCE メ 
ニュー画面に戻ります。 


: ■ L C* 

かてだなが 


^ 8.■停止/メニューボタンを吕度 
(=4^ 巧ず 

* もとの停止が態に戻りまず。 


4.ジョグスイッチを軽くスライド 
させて REC MOdE を選択する 


[録音モードと録音可能時間] 


(SHQ ... 

.... 約8時間已□分 

' 

HQ …… 

.... 約17時間409 


SP …… 

.... 約3己時間30分 


LP ……‘ 

.... 約71時間 














































